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Summary: The genus Idiops Perty, 1833 in Argentina (Ctenizidae, Araneae) 


The genus Idiops Perty, 1833 was mentioned for the first time in Argentina by Mello- 
Leitáo who described a young female collected in Castro Barros, La Rioja, now kept in the 
Museo de La Plata, as Holotypus of I. hirsutipedis Mello-Leitáo, 1941. In this paper the male 
Allotypus, which is kept in the Museo Argentino de Ciencias Naturales, is described. The 
bulb, leg I and disposition of the eyes are figured, as well as the spermathecae and eye 
disposition of the female Holotypus. 


Como el ejemplar que motiva este trabajo procede del establecimiento del 
señor Alberto Breyer, en Patquía, La Rioja, nos parece oportuno incluirlo en el 


número de la REVISTA DE La SOCIEDAD ENTOMOLÓGICA ARGENTINA que se publica 
en homenaje a su memoria. 









Lám. I. — Idiops hirsutipedis Mello-Leitáo, 1941. Holotipo 9 N? 14600 Museo de La Plata, 

de La Rioja: Castro Barros. 1. Grupo ocular. 3. Espermatecas. Alotipo à N? 5987 Mus. Arg. 

Ciencias Naturales, de La Rioja: Patquía, Col, L. Yivoff. 2, Crupo ocular. 4, Artejos ter- 
minales del palpo, 5. Pata 1: tibia y metatarso. 6 y 7. Bulbo. 


110 REVISTA DE LA SOCIEDAD ENTOMOLÓGICA ARGENTINA XXVI 1963. 


El género Idiops Perty, 1833 es el tipo de la subfamilia Idiopinae, caracte- 
rizada por la disposición ocular: 8 ojos en dos grupos, uno formado por los ojos 
laterales anteriores, muy juntos entre sí y próximos al borde frontal; el segundo 
grupo, formado por los otros 6 ojos, muy separados del grupo anterior. 

Hasta ahora se conocen unas 50 especies, la mayor parte de las cuales (36) 
es de África, 1 de India, 1 de Birmania; las 12 restantes son sudamericanas: 
Venezuela (2), Guayanas (1), Brasil (7), Paraguay (1) y Argentina (1). 

Mello-Leitào cita por primera vez el género en la Argentina al describir en 
1941, en Rev. Mus. La Plata, Zool. II : 100, t. II: 1, su especie Idiops hirsu- 
tipedis sobre un ejemplar hembra muy joven, procedente de Castro Barros, La 
Rioja. Ilustramos aquí la disposición ocular y las espermatecas del Holotipo, 
que se encuentra depositado en el Museo de La Plata. 

En el mes de noviembre de 1962 el señor Leon Yivoff nos entregó un ejem- 
plar que colectó en Patquía, La Rioja, que hemos determinado como Alotipo 
macho de Idiops hirsutipedis Mello-Leitáo, 1941, el que se ilustra con los dibu- 
jos de la disposición ocular, bulbo y pata I, señalando los caracteres sexuales 
secundarios. El ejemplar pertenece a la colección de Arácnidos del Museo Ar- 
gentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia", donde se encuentra de- 
positado bajo el N? 5987. Damos a continuación las medidas y descripción. 


LARGO TOTAL: 14 mm. — CEFALOTÓRAx: 7 X 7 mm. — EsTERNÓN: 5 X 4 mm. - Laso: 1 X 1 mm. 


Pata. Fémur Patela + tibia Metatarso + tarso Total 


I 6 7 6 19 
II 6 6 5 17 
IH 5 5 6 16 
IV 6 8 8 22 


CoLormo. Tiene el mismo colorido de la hembra, aunque más acentuado 
por ser un ejemplar bien adulto, mientras que el Holotipo hembra es muy joven. 
Cefalotórax de color caoba claro con los OMA en el segundo grupo ocular, en 
una mancha negra. Los ojos frontales están también en una mancha oscura. 
Abdomen pardo ceniciento. Patas del mismo color que el cefalotórax. Los espo- 
lones de la tibia 1, muy quitinizados, de color caoba muy oscuro (fig. 5). El 
metatarso I presenta próximo a su extremidad distal, en su cara lateral interna, 
una apófisis cónica bastante pronunciada (fig. 5). Bulbo como en la figura 4. 


